Za spokój duszy S. p. 


JANA KOMARNICKIEGO | 


inz. technologa 


Syna Bolesława i Felicji z Nekanda Trepków, naczelnika Wydziału Mini- 

sterstwa budownictwa, zmarłego nagle 4 czerwca 1949 r. w Warszawie, 

najlepszego Syna i Brata, najczulszego i najtroskliwszego Męża i Ojca 
odprawione zostanie 


w piątek dnia 24 czerwca 1949 r. o godzinie 7 rano w kościele św. Anny 
przed ołtarzem Zdjęcia z Krzyża 


NABOZENSTW O ŻAŁOBNE 


na które zapraszają Przyjaciół i Znajomych stroskani: 


siostra, zona i córka. 
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